emer. c. i k. kapitan 56 p. p. 


przezywszy lat 45, po dlugiej i ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 8 listopada 1912 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 27 przy ulicy Floryańskiej nastąpi w niedzielę dnia 

Io b. m. o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to smutny 

obrzęd stroskana matka i bratowa zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 
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